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Die Tabelle 20 auf Seite 29 der Drucksache 8/31 19 muß richtig wie folgt lauten: 


Tabelle 20 


Strahlenexposition des Erwachsenen bei den häufigsten nuklearmedizinischen 

Untersuchungsverfahren 


Diagnostik von 
Erkrankungen der 

radioaktives 

Arzneimittel 

Applizierte 


Energiedosis (mrd) in 

Aktivität 

(uCi) 

Keimdrüsen 

rotem 

Knochenmark 

untersuchtem bzw, 
kritischem Organ 

Schilddrüse 

J-131 Jodid 

50 

9 

21 

105 000 Schilddrüse 


Tc-99m Pertechnetat 

1 000 

15 

22 

340 Schilddrüse 

Nieren 

J-131 Hippuran 

30 

1,6 


1 400 Schilddrüse 

Leber 

Au-198 Kolloid 

150 

21 

400 

5 900 Leber 


Tc-99m S-Kolloid u. a. 

1 500 

8,4 

4 

510 Leber 

Gehirn 

Tc-99m Pertechnetat 

10 000 

150 

220 

2 000 Magen- 
Darm-Trakt 

Skelett 

Tc-99m Diphosphonat 

10 000 

150 

350 

400 Knochen 

Lunge 

’ Tc-99m Mikrospheren 

2 000 

12 

30 

420 Lunge 

Vitamin B 12 
Resorption 

Co-57 Vitamin B 12 

0,5 

2,1 

1,8 
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